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取扱説明書 


■ 


■ 



このたびは本品をお買いあばいただをまし 
て、まことにありがとうございまず。ご使 
用の前に、必ずこの取扱説明書を読んで、 
正しいご使用法でご愛用くださいまずよう 
お願い申しあばまず。 


I この取扱説明書は、保証書と巧に大切に 
保管しておいてください。 


■まちがった使用をされまずと、機能を巧 
分に発揮しなかったり、故障や思わめ事 
故•危険を招くことがあります。 




W05-3 


株式会社 1-31- 


7347000811 













を全上のご注意 . 1〜日 

各部のなまえとはた目き . 目〜7 

ご使用前に知っておいていただきたいこと . 8〜9 

ご使用前の準備 . 10 

基本機能の紹介 . 11 

運乾のしかた I 運輯前の確認^^ . 12 

運転方法 I . 12〜13 

風量調節のしね . 13 

風向き調節のしかた1 . 14 

衣類乾燥モード I 巧類乾燥モー内 5 いて] . 15 

巧類乾燥モードのしかた1 . 15 

^乾燥モード時の衣類の干しかた I • • • 1目 

タイマー運転 I 切タイマー運転のしかた] . 17 

傾温時の使用上の;圭^ . 17 

移動ずるときのご注意 . 18 

ドレンか(除湿水)の処理のしかた . 19〜20 

上手な使いかた . 21 

日常のお手入れ . 22〜24 

定期点検 . 25 

サービスを依頼ずる前に . 26〜28 

保証と アフターヴー ビス . 28 

仕様 . 29 


























•ここに示した事頂は、造^警告、ま意に区分しています。 

いずれもを全に関する重要な內容を記載してありまずので、必ず守ってください。 

A 巧な M - MA / 八取扱いを誤った場を、使用者び死 t または重傷を負う可 

言 口 MINI MM by 能性が想定される場合。 

A Cj 巧 (AI ITIOM ^ 取扱いを誤った場合、使巧者が傷害を負う危険が想定さ 
/±思 、し/ AU I IVJIM ノ れる場合および物的損害のみの発生び想定される場含。 

•説明艾のお願い事項は、本機を誤りなく使用していただくためのを意事項が記載されておりまずので、 
必ずお守りください。 

絵表示については次のような意巧びあります。 

り3のな〇舞を'こが處|;?谎£ン風か隱 ® 火気禁止 


♦長時間、を風を身体に直接当てたり、おやし過ぎない。 

特に乳幼児やお年寄り、身体の不自由な方にはご注意ください< 
体調悪化-健康障害の原因にな0ます。 


•電源プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつきのな 
し、ように巧の根元まで確実に差し込む。 

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は感電や乂災の原因に 
な0ます。 

•電源コードは、途中で接続したり、延長コードの使用•他の電気 
器具とのタコ足配線をしない。 

感電や発熱-乂災の原因にな0ます。 




〇\<.‘ 


タコ足亞お \ 
」さちお ノ 


0 

禁止 

0 


•電源コードは、束ねたり、引っ張ったり、物を載せたり、加熱し 
たり、加工したり、物と物との間にはさんだりしない。 

電源コードび破損ずる原因になりまず。 

傷んだまま使用すると感電や火災などの原因になります。 

•空気の欧出□や排熱□に指や異物を入れない。 

内部でフアンび高速回転してお0まずので、けびの原因になりま 
ず。また感霞ずることをあります。 




0 

禁止 

0 


禁止 


♦電源は交流 1 日 0 VL ソがで使用しない。 

^ oov し^^夕 i の電源を使ラと、電気部品び過熱したり、火災■感電 
の原因になります。 


告 （ WARNING) 


女全上の c ' 注意(よく読んで/ぶずお守りくだをし、。 ) 


{な全上のごま意 







■ 


受全上のごま意 


么警告 （ WARNING) 

•電源プラグの巧き差しにより本機の運輯や停止をしない。 

感電や火災の原因になります。 

‘/ 

皆 

•をを器のヒューズの巧わりに針金や銅線などを使わない。 J 

故障や乂災の原因になります。 [] 

p § 

♦可燃性ガスの漏れるおそれのある攝巧では使巧しない。 ^ 

方ーガスが漏れて本機の周囲に溜まると、発乂の原因になること 
があります。 

S 

Pen 

LPC 

|]j|^ o 

•殺ち剤などを吹きつけない。 

変色やひび割れの原因になります。 > 

! 

^ § 

♦発熱器具の近くに置かない。 ^ 

樹脂部分び;容けて弓 1 火ずるおそれがあ 0 ます。 Iji 

\ 

\ 

鼠 

1 

国 

♦修理技術者 L ソがの人は絶対に分解したり、修理•改造をおこなわ 

なぃ。 ^3^3 

火災■感電-けがの原因になります。 公 \ 

\ 

I 

处⑩ 

分解禁止 

•異常時にばくさい等)は、運転を停止して電源プラグをコンセン 
卜か5巧き、お買い上げの販売店または、別紙のお客様相談窓 
□-覧にごす目談ください。 

異常のまま運転を続けると、故障や感電■火災の原因になりまず。 パグ®^ 

•修理は、お買い上げの販売店または、別紙のお客様相談窓□一 
置にご相談ください。 ■■ 

ご自分で修理をされ、修理に不備があると、感電•火災等の原 0 ス y 

になります。 実抑^ 








A 注意 （CAUTION) 


♦電源プラグを巧くときは、おずプラグを持って抜く。 

コードを引っ張って抜くと、コードの内部び断線して発熱.発火 
の原因になることがあ D まず。 

♦使巧する場所は、振動のない、水平でしっかりした巧面で使用ず 

ず期せめ移動や転倒、故障の原因や、水漏れの原因にをな0ます C 

♦動植物に直接風があたる場所には置かない。 

動植物に悪影響を及ぼす原因になることびあ0ます。 








•屋外で使巧しない。 

機器の劣化により、故障や乂災の原因になります。 


♦押し入れなどせまい墙所では、使巧しない。 

故障や発熱-発火の原因にな0ます。 



•テレビやラジオなど A V 機器や電漉時計から2.日 mL 义 h 離して使 
用ずる。 

映像の乱れや雑音び入ることびあります。 


〇 


•風が直接あたる巧に燃焼器具を置かない。 

燃焼器具の不完全燃焼による一酸化炭素中毒などの原因になるこ 
とがあります。 



齒 


•の出□やが熱□の風をさえぎったり、吸込□や 
空気取入□をふさいだりしない。 

風通しが悪くなり、発熱-発乂-故障の原因に 
なります。 



A を面よ D 
J 上50 饥 


空面ぶ0 
前50饥 L ソ上 




•食品-動植物-精密機器*美術品*医養品等の保をなど、特殊用 
達には使用しない。 

プチクール自体並びにこれ5の品質低下の原因になりまず。 







き全上のご注意 
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意 （ CAUTION) 


参水洗いしない。 

ショート-感電及び故障のおそれびあります。 


♦本体の部の熱交換器(蒸発器-凝縮器)には手をふれない。 

けがの原因になります。やむを得ず手をふれる場合は、必ず手袋 
をはめてま意して < ださい。 


♦テーブルの上など高い巧で使用しない。 

本体が落下した場合、けがの原因になります< 






0 


•連続排水ずる場合は、ホースの巧れ曲がりや落差などに注意し、 
確実に排水するよラ配管ずる。 

内部の水が室内にこぼれて、家財などを濡5ず原因にな0ます。 


途中を巧り 
脚ブなし、 


〇 


♦排水ホースを使用する場食は、ホースの周囲がか点下にならない 
よラにずる。 

ホース内部の水び凍結し、本体巧部の水び室内にこぼれて、家財 
などを;‘需5す原因になりまず。 

〇 

実施 

♦別荘など無人で長時間ご使用になるときは、定期的に点検をずる。 

過熱や漏水-漏電の原因になりまず。 

〇 

実施 

•同じ場所で長期間ご使用の場合は、製品下部やホの周辺-壁など 
のミちれにご注意ください。 

吹出□の風び当る壁などに、汚れた跡げ残る場合があります。同 
じ場所で長時間ご使用の場含は、壁や床など早めの清掃をして< 

ださい。 


•長期間ご使用にならない場合は、ま全のため電源プラグをコンセ 
ントか5巧く。 

ほこりが溜まって発熱-発火の原因になることがあります。 

运 

電おブラグ端く 

♦熱交換器(蒸凳器.凝縮器)の洗浄には専門技術が必要ですので、 

お買い求めの販売店にご相談ください。 

市販の洗浄剤などを使用しますと、樹脂部品の割れや排水経路の 
詰まりに至ることがあり、水もれや感電の原因におなります。 

0 

禁止 



各 as のなまえとはた! 5 さ 



を風運範時にあびり、 
冷風を出します。 


運転切誓 レバー 


を風•エコち風- 

除湿乾燥運転を切り替えます。 


空気吸込 □ 


運転時に出るドレン水（除湿水) 
を裡めておをます。 


隙蘭フィルター 

箱の中に袋に入ったが態で同烟さ〇て 
います。 

ご巧用前に必ず袋から取り出して取が 
けてくだたい。 （10 ぺージ参照） 


ドレン連続排水巧 

—ケ巧に固定して使用する 
場さや、直接が水する場合の 
排水巧でず。 
























G 操作部のなまえとはた 5 を） 


切タイマーランプ 


切タイマー運乾中の残り時 
間をランプで表示します。 






2〜4時間 
•1 〜2時間 
日〜1時間 


TllD-Ml G 


巧 リズム(点滅) 
除湿乾燥0ち風6 強 0- 
—0 弱〇— 


贿臥 


参 ♦♦ 






鑛咳 II # 




満水時点滅 


り， 娜がおな イン 巧 



運転ボタン 


運乾表示ランプ 


各運乾に含わせて各々 の ラ 
ンプが点灯します。運乾切 
替 レバーの 切り碧えによつ 
てランプ表示び変化します。 

風堇フンフ 


風量の状態「強」 r 弱」を 
表示します。 「 U ズム」運 
転のとをは「強」ランプ 
び点滅します。 


風 量 切替ボタン 


巧すごとに「弱」一 ru ズ 
ム」^「強」と風量び切り 
曾ねります。 


ボタンを押ずと運転を開 
始し、再度ボタンを押す 
と停止しまず。 


運乾ランプ 


運転中ランプび点灯します。 
また、ドレンタンクび満水 
になった時ランプが点減 
して満水をお知らせしまず。 


巧類乾燥ポタン 


ボタンを押ずと、「巧類乾 
燥ランプ」が点打し、「風 
量ランプ」「切タイマーラ 
ンプ」が消打し、「衣類乾 
燥」モードを開始します。 
をラー度押ずと、「を類乾 
燥」モードは解除されます。 


運転切替レノ（一位置のはたらさ 

運転切替レバー 


巧:コ冷風 


一 運お切替レバ_ 



お部屋の湿気を取りたいとをや、洗濯物を乾かしたいと 
さなどに使用しまず。冷風を止めた除湿力優先の運転 
です。 


冷風で涼みたいとさ、お部屋の湿気を取りたいとさ、洗 
灌物を乾かしたし化きなどに使用しまず。 


運転切替レバー 

冷風で涼みたいとを、ドレン水（除湿水）の量をかなくさ 
せたい場含に使用しまず。除湿量はお下しますび、電気 
量を低減でさまず。 
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冷風 


除湿乾燥 





各部のなまえとはたらさ 













■ 


温度範囲（日で〜 3 日む)がでご使用になると、機械の保護機能が働さ、運転で舌ないことびあります。 
(13 ページ参照） 


マイコンの記憶回路び消えるたゆ、始めから運転操作をしなおしてください。 


「運転ボタン」で運転を停止させたとさや、「運輯ランプ」が「点滅」して 
運転び停止したとをなど、一旦運転を停止させたときは、またすぐ （3 
分間し^内）に「運転ボタン」を押してち運転しません。（送風のみの動作 
になりまず。） 

これは機械を保護ずるためで、3分たてば運乾を開始します。 



3分間 
待ってね, 


リスム说热 

除湿を括〇巧面〇强〇 

(時间） 〇弱〇 

40鑛感愛訓替 


1 〇 活水時 

颐風嗓 惑 


運転中守っていただをたいこと 


運乾中はドレン水(除湿水)が出ます。 

ドレンタンクにドレン水(除湿水)び7日〜8日％溜まると、満水スイ 
ツチが働いて r 運転ランスが r 点滅」し、運転が停止します。 

ドレンタンクを取り出して水を接て、ドレンタンクを元どおりに 
取り付けてから再度運転してください。「運転ボタン」を巧し、一 
旦 r 運転ランプ」を「消な」させてから、をう一度 r 運転ボタン」を押 

して、運転を再開してください。 



____マイナスイオンについて 

この製品はマイナスイオン発生器を搭載し、マイナスイオン発生機能を付加した除湿乾燥冷風機です。 
★すべての運転時にマイナスイオンを発生します。 


♦プチクールは、上面の排熱口より熱風を吹き出す構造でずので、部屋を体をを房することはで定ま 

せん。 

♦部屋を閉め切って運転しまずと、室温が上昇することになりまず。 


プチクールは;ち房機ではありません 


ご使用前に知っておいていたださたいこと 


★ r エコを風」運転後に製品を傾けたり移動したりする場合、ドレンタンク内のドレン水(除湿水)が空 
の状態でを運転切誓レバーを r 除湿乾燥」運転に切替えてから移動等をおこなってください。運転切 
替えをおこなわないと、上部に溜ったドレン水(除湿水)び表面にこぼれ出る場合びあります。 







運転切替 レバーについて 


出荷剧ま、[エコ 冷風] 



に設定されています。 


除湿乾燥 


ルーバー.暖かい風 


運捉切替レバー 




滿たい風 


お部屋の湿気を取りたいとさや、洗濯物を乾かしたいとさなどに使用します。 
冷風を止めた除湿力優先の運乾です。 

• ルー;く一が閉じ、排熱□から暖かい風び出ます。 


[Wm] 


狸輯切替レ K — 




:令風で涼みたいとさ、お部屋の湿気を取りたいとを、洗濯物を乾かしたいと 
をなどに使用しまず。 

•ルーバーか5冷たい風が出ます。 

•上面排熱口か6は隱かい風が出ます。 


エコ冷風 



運輯切替レバー 


冷風で涼みたいとさ、ドレン水(除湿水)の量をかなくさせたい場合に使用し 
ます。除湿量は低下しますが、電気量を低減で去ます。 

•ルーバーびら冷たし''風が出まず。 

•上面排熱□からは暖かい風が出ます。（「冷風」運転よ0温度の低い風び出ます。） 


除湿量は、お部屋の温度•湿度によって変わりまず。 

•お部屋の湿度が低いと、空気中の水分量がかなくなるので、除筛覃は減少します。 


除湿量に ついて 


ご使用前に知つておいていただきたいこと 
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ご使用前の準備 


除菌フィルターの取り付け (除菌フィルターは箱の中に同捆されていまず） 



隐菌フィルターはおずポリ袋か5取り出して使用する。 

フイルターの効果が得6れないばかりか故障の原因になりまず。 


フイルターカバーの下のレバーを持って手前に引を、フィルター 
カバーを取りはずしまず。 



フイルターカバーを取りはずすと、プレフイルターびありますの 
で、プレフイルターを手でつまんで上下の引っかけをはずずよう 
に手前に引しで取りはずしてください。 


同捆されている、除菌フィルターをポ U 袋か5取り出します。 


フレフィルター 
\ 


誦 



IH 


除菌フイルターを図のようにプ□テクタのツ^ (4 箇所）に引っ掛 陪菌 

け取り付けます。 ろ^^ 


プレフイルターを上下のつめに合わせて、中央の巧に差し込んで、 
取り付けて < ださい。 


プ□テクタ 


づ I ，つ/ I し々— 



フィルターカノ（一を上部のつめを含わせて、レ y く一を巧して取り 
付けて < ださい。 


-お願し、- 

除菌フイルターの交換のめやすは約3年です。 
ただし使巧時間や設置場所により異なります。 


フィルター 
カバー 








































薑本機能の紹介 


广冷風運乾 • エコ 冷風運転 ) (に、13ぺ-ジ [ 運転方法 )) 

•圧縮機(コンプレッサー）により、湿気の少ない冷たい空気を、前面の吹出□より吹さ出し、同時に 
除湿をおこないまず。（上面の排熱口からは温風が出ます。） 

またエコ冷風運乾でタンクの排水回数を減らし、温風の温度を下げられます。排熱口よりマイナス 
イオンを発生します。 

( 除湿乾燥運乾 ) (に、13ぺ—ジ ！ 運乾方法] ) 

•お部屋の空気を襄発器で冷やし、水分を結露させ除湿しまず。：令やされた空気は;！縮器を通り、あ 
たためられ、排熱口より出ます。（ルーバーは上がりません。） 

排熱□よりマイナスイオンを発生します。 

(メモリー運転） 

♦一度セットした運転条件は、停電や電源プラグを抜かない限りマイコンに記憶されます。 

次回か5は運転ボタンを巧すだけでず。 

(タイマー設定とを類乾燥モードは觸除されまず。） 

〔切タイマー運転)(17ぺージ （タイマー運輯 1 ) 

♦切タイマー運転にしますと、1、2、4時間のラち、お好みの時間経週後に運転を停止させること 
びでをます。 

C リズ厶量を占パ 13ぺ-ジ [ 風里誕節のしかた 1 ) 

♦風重切替えを ru ズム」にすると、送風機び自動的に「強風」- r 弱風」を繰り返す U ズム運輯になりまず。 
•冷風を連続して体に当てた<ない場合にご使巧<ださい。 

〔才ートスイング） （14 ぺージ [風向を調節のしかた] ) 

♦冷風運乾時にルーバーを上下にスイングさせることができまず。またお好みの角度で止めることち 
でをまず。 

「除湿乾燥」運転では働さません。 

C 除菌^ィ J レタ ー 

♦お部屋の空気が除菌フィルターを通ることにより、フィルターび持っている金属フタ□シアニン錯 
体が空気中のタンパク質にて構成された微ルな物質を販着-分解します。 

( オートタイマー機 

•運転開始か日に時間経つと自動的に運転を停止します。（運転ボタンで「切」にした場含や、タイマー 
運転させた場合には、オートタイマー機能は働をません。） 

(巧柔貞乾燥モート (15 ぺージ 燥モードちしわ守 こ— 1 、1日ぺージ [ 破煩乾燥モード時のを類丰 ) 

♦洗濯物を干して運転させると、湿度センサーで室内湿度をチェックし、それにより洗濯物の乾燥状 
態を推測して、運転が態を制御し、最終的に運転を停止します。 


ご使用前の準備•基本機能の紹介 





■ 


運乾のしかた 


運転前の確認事頂 


A 


電源 プラグは、ほこりが付着していないか確認し、ガタつきのない 
ように刃の根元まで確実に差し込む。 ■■ 

ほこりが付着したり、接続が不完全な場合は 感電 ゃ乂がの原因にな 
りまず。 確認 



空気の吸込□や吹出□を巧やふとんなどでふさがない。 
故障や凳熱*発火の原因になりまず。 



★包装箱より製品を取り出してください。 

製品本体に輸送のため貼ってある水色のテープを取りはずしてください。 

1ドレンタンクび入っていることを確認してください。 


電源プラグを、コンセントに確実に差し込んでください: 


設置場所を決めます。 

• 水平で丈夫な床面や場所を選びます。 

•効率よ<運嚴するために壁面よりち図のよラにスペースを確保 
して < ださい。 



壁面より 
上己日 cmiU 上 


ft 


壁面より 
前 SOcmiU 上 


運転方法 

運転切醬レバーをスライドさせて r エコを 風 J 運転、 「冷風」 運転、 
んでください。 

r 除湿乾燥」 運転のどれにするか、選 

運転切曾 レバー 
エコを 風位置 

運転切曾 レバー 

1 冷風位置 

運転切誓 レバー 
除湿乾燥 1 位置 

運転切替レバ—— 

II 

運転切替レバ—— 

II 

广遇乾切替レバー 

f n n f ) 

1(0 il 01 

f f ] n n 1 
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風量調即のしかた 


運乾のしかた 






運乾のしかた 


風向き調節のしかた 


A 警告 

空気のの出□や排熱□に指や棒等を入れない。 ( X 1 

内部でフアンが高速回転しておりまずので、けがの原因になります。 

禁止 

• 


TID - M 1 G \ 


運転中にスイングボタンを押すと 
•ルーバーび、上下に連続して動きます。 

♦をラー度押すとスイングが停止しまず。 

•r 除湿乾燥 J 運転時はルーバーは動さません。 


吉3 リズム(輔） 
除沒乾巧〇細。强〇 
悄商） ’〇お〇 

40〜嚇齡 

ホ归诚 ♦ 

戀轉 (？D 


-お願い- 

ルーバーは絶対に手で動かさないでください。破損する場合がありまず。又、正しい範囲でスイ 
ングしな<な0ます。 




巧類乾燥モード 


★ r 巧類乾燥」モード時は、「風量切醬ボタン」 r 切タイマーボタン」は 

無効となります。 

★運転切替レバーの位置はどこでを運記しますび、「エコを風」運転 
にしますと、乾燥の効果が落ちまず。 


♦運転中にボタンを押すと、運転切替レバ—で設定された運転で「巧 
類乾燥」モードを開始しまず。 

♦操作部の r 衣類乾燥ランプ」び点灯し、「風量ランプ」と r 切タイマ 
ーランプ J が消灯します。 

♦をラー度押すと 、 r 巧類乾燥」亡ードは辟除され 、 r 巧類乾燥ラン 
プ」を消灯します。 


_ リスム(就） 

抬涅巧巧0巧あ^ 留〇 
(同旧） ろ弱〇 

40瓣麵 


1满水因お君 


(fm(^ 



巧類乾燥モードのしかた 


_ 巧類乾燥モードにつ いて 

プチクールの r 巧類乾燥 」 f ードとは、製品内部のセンサーで衣類の乾燥度をいを推測して運転パター 
ンなどを自動で変更し I 乾燥状態と判断したとさには自動で運転を停止させる磯能です。 

★室内の環境、条件によって正確に制御しない場合があります。また、衣類の干しちや量、素材によ 
ってを乾さにくくなることがあ0ます。 

★ちしを類び完全に乾く前に停止していた6再度、運乾をしてください。 

★最長目時間後に停止します。 


運乾のしかた 





i 乾のしかた 


巧類乾燥モード時のを類の干しかた 



空気の吸込□や吹出□を巧やふとんなどでふさがない。 

A ま后、 

故障や発熱•発火の原因になりまず。 K 


禁止 


•なるべくせまく、密謁した部屋(乾いた';谷室、脱衣場など)で干してください。 
•お類は干す前にしっかり洗濯機などで脱水した後、シワをのばしてください。 
•重さの軽いを類はしっかり八ンガーにとめて千してください。 

•ズボンのポケットなどは外に出して干すと部分的に生乾きになるのを防げます。 
•衣類はつ姐すぎず、風び巧きわたるように干してください。 

厚手の衣類は特に風の当たりやすい場所に干してください。 

♦まんべんなく乾かしたい時は、ときどき衣類の場所を変えてください。 

★風の当たらない巧は生乾きになることげあります。 

( -干しかたの例- 




乾をやすいものを 
干します 




乾をにくいをのを 
干します 


D 


な 


すべて排熱□の 
上ちに干します 


製品のをろ側 


裝品のをろ側 


r 冷風」運転 


r 除湿乾燥」運転 





タイマー運乾 

※本機のタイマー運転は、現在の運乾状態を、セットされた時間後に停止させる(切タイマー)運転です。 


_ 低温時の使用上のごま意 _ 

本機は、低温(室温約12で政下)において、圧縮機（コンプレッサー）が日 N ■ 日 FF する（間巧運転す 
る）ことびありますび、これは、內部の熱交操器の霜取0違転をおこなっているためですので異常で 
はありません。 

霜取り運転中は r 運転表示ランプ」のいづれかが r 点；)或」します。 

また、な温高湿度で長時間連続使用されますと、內部の熱交換器(蒸発器)の題び取0されなくな0、 
凍り付くことがあります。 

とをどをフィルターカバーをはずして、熱交換器び凍ってないことを確認してください。（ラっす5 
白く震が付いている程度は問題ありません。） 

をし、凍り付いていました5、運転を停止させてください。 


このタイマーは、例えばタイマーセットをして r 切タイマーランプ J の4を「点灯」させると、残り運転 
時間は4時間にセツトされますび、残り運嚴時間げ2時間から4時間の間は r 切タイマーランプ」は4 
を r 点巧」し続けます。 


切タイマー運転のしかた 


[切タイマーポタンを押しまず 


•運転中に r 切タイマーボタン」を巧して、タイマー時間を設をします。 

「切タイマーボタン」を巧すたびに 


し無点丹一1 一2 一 4」 了 

と各時間に順次切り替わり、 r 切タイマーランプ J が r 点灯」 します。ミ 
>セットした時間が経過すると運転が停止します。 ^ 

>タイマーセットを解除する場合は、「切タイマーボタン」を押して、 

「切タイマーランプ」を「消灯」にします。連続運嚴に切り醬わ〇まず。 


切タイマーランプ 


2 

4 

残り運乾時間 

日〜1時間 

] 〜2時間 

2〜4時間 


運範のしかた • タィマ>運お 




移動するとをのごま意 


A ま意 


キャスターを引去ずって、本体の方向を変えた 
り、移動させない。畳や傷の付さやずい巧•凹 
凸のある場所-毛足の長いじゅラたんなどでは、 
持ち上げて移動してください。 

巧面やじゅうたんの表面を傷付ける原因になり 
ます。 

本体を移動ずるときは運乾を停止しておず水を 
捨て、運転切曾レパーを r 除湿乾燥」運転に切曽 
える。ドレンタンクや上部に溜ったドレン水(除 
湿か）が振動で巧などにこぼれて家財等を濡ら 
す原因になりまず。 



〇 


ドレンタンクの水を捨てる。 （19 ぺージ[下■レン水(除湿水) 

の処理のしかた 


キヤリング八ンドルを持って移動ずる。 

キヤスターに電源コードを挟まないよラま意してください。 




女 r エコ冷個 I 」運輯後に製品を傾けたり移動したりする場を、ドレンタ 
ンク巧のドレン水(除湿水)び空の状態でも運範切替レバーを 
「除湿乾燥」運転に切替えてか5移動等をおこなってください。運転 
切替えをおこなわないと、上部に溜ったドレン水(除湿か)び表面に 
こぼれ出る場をびあります。 













ドレン水（除湿水）の処理のしかた 


ドレンタンク（標準装備）を使用する場合 


A ♦ 、 

ドレンタンクを取り出した後、本体奥の內部に触れない。 AM 

満水停止綿の跡 i の關となりまず。 

指を 

フ□-卜内の水は充分に取り除く。 

満水停止装置が正常に働かず、水漏れのおそれが ww 
あります。 ^ 

m 

ドレンタンクにタンクフタを取り付ける。 

水がこぼれて巧や家財道具を濡5したり、感電や漏電- WW 

火災の原剧こなることがあります。 


-お願い- 

ドレンタンクの入れ方が悪いと、ドレン水(除湿水)が漏れた0、運鼠しなかったりします。ドレ 
ンタンクは本体に正しく入れてください。 

ドレンタンクのタンクフタを列した時は必ずしっかりと元通0に組付けてください。 


•運乾をしまずと、ドレン水(除湿水)び、機内のドレンタンクに溜まります。ただし、運転後如分く 
5いはドレン水は溜まりません。 

♦ド レンタンクに除湿された水び7日〜如％溜まりますと、運転が停止し、「運転ランプ J び「点滅 J します。 
「運転ランスび r 点滅 J した場合は、次の要領で本体側面か5ドレンタンクを取り出し、溜まった水 
を捨てて < ださい。 

1 本体側面のドレンタンクを静かに引を出しまず。 

2 ドレンタンクに溜まったドレン水(除湿水)を捨てます。 

Q 排水後、ドレンタンクの前搜を間違えないように、ドレンタンクの水量窓び外側になるように、 
d 止まるまで確実に入れます。 


4 r 運おボタン」を押し、ランプの r 消灯」を確認してか5、再度 r 運輯ボタン」を巧してください。 



移動ずるとをのごま意.ドレン水(除湿水)の処理のしかた 


id 




連続排水する場ち 


連続排水運乾で使用ずるとをのご注意 

•連続排水運転するとさは、定期的に （2 週間に]度）フイルターのミちれ、排水ホースの詰まりな 
どを点検し、異常のないことを確認してください。 

排水ホースは、ホースの周囲び氷点下にならないよラな場所に設置してください。 

(ホース内部の水び凍結すると、本体內部の水が室内にこぼれ、家財などを濡らす原因になります。） 
•ホースの先か b ちが入るよ5な場合は、ネット(網)を取り付けるよラおすすめします。 

•連続排水運転時にち、運転開始12時間後に自動停止ずるオートタイマー機能は動作しまず。 


近くに排水でさる場所があれば、連続排水がでさます。必ず運転を停止し、差込プラクをコンセント 
から抜き、次の手順でおこなってください。 

1ドレン連続排水穴を開ける。 じ二^ I 

ドレンタンクを取り出してか5おこなってください。 連続が水巧 L 

本体背面のドレン連続排水巧をドライバーなどで押して打ち抜い L > 

てくだ 孔、。 I r 

このとさ、本体に傷を巧けないよラにま意してください。 / -4 

( 巧の縁は「ヤス U 」 などで削り仕上げてください。 i レ^ '''''' 

2ドレンパイプの先端にホースを取り付けまず。 J *1^ 

①市販のホース的智 2 mm ) をドレン連続排水巧に通します。 グ ！ 。スバント 

蔥ホースをち図のようにドレンパイプに取0付けます。 

ホースは奥まで醒実に取り付けてください。 ^ 

又、ゆるみびある場合は巿販のホースバンドで確実に固定して J \ 叩ンバィプ / 

ください。水漏れの原因になりまず。 ク \ T ^ lfmm ) ^ 

3ドレンタンクのフタを取りはずし、ドレンタンク _ 、 

を取り付ける。 ' Vt ] 

ドレンタンクを取り付けないと、運転できません。 

(本体巧の満水停止装置び動作し、運転停止状態になります。） 1) 


連続排水時のホースの引をかた 


スバンド 


ドレンバイプ i 

巿版のホース 
J 巧语 12 mm ) 

I II 



途中を巧り 
なげない 


lOcmL ソ上 



ホースの先を 
水につけない 




連続排水をやめて元へ戻ず場合 


ホースをドレンパイプからおさ、ホースを連続排水巧から抜いてください。 
ドレンタンクにフタをしてご使用ください。 


0 





上手な使いかた 


経済的で快適にお使いいただくために 


排気の処理を適正に 

■を風運転時 

排熱び逃げるよラに、窓を開けて使用してくださし、。 

■除湿運転時 （ r ; ち風」運転または r 除湿乾燥」運転で除湿ず 
るとを） 

窓や出入□を閉めて湿気が侵入しないよラにしてくださ 
し(室温は少し上昇しまず。） 


を風運転 


除湿運乾 



フイルターの 掃除は こまめに 



フィルターの目づまりは、風量び減り、冷風効 
果を弱めます。2週間に]回は掃除をしましよ 
ラ。 （20 ぺージ参照） 


静かな運転をご希望のときは「弱」で 



おやすみになるときなどは「風量切替ボタン」を 
r 弱」にしてご使用ください。 


直射日光を入れない 



直射日光をカーテンやプラインドでさえぎりま 
しよラ。 


熱の発生は少な< 



室内には、でさるだけ熱源になるちのを置かな 
いで <だごい。 


ドレン水(除湿水)の処理のしかた•上手な使いかた 


4 




日常のお手入れ 




お手入れの前に 


•手入れ•掃梯をするときは、必ず運輯ボタンを r 切」にし、電源 
プラグをコンセントか5巧く。 g 

内部でフアンが高速回転しておりまずので、けがの原因になる 
3胃 I ことがありまず。また、感電のおそれがあります。 

' •電源プラグを巧くときは、必ずプラグを持って巧く。 187^( 

コードを引っ張って巧くと、コードの內部が断線して、発熱- 
発火の原因になるこ とがあります。 


フィルター•熱交換器などの掃除 


プレフィルタ 


2週間に1回程度 


♦フィルターの目詰りは除湿冷風能力の低下をまねき、電気巧の無, i 太になりますので、こまめに掃除 
することをおすすめしまず。 

♦フィルターを付けずに運転すると本体内部にほこりびたまり、故障の原因になります。 

♦巧れた除菌フィルターは洗ってを再使用でをません。必ず交換して<ださい。 

1本体のフィルタ 3プレフィルターの巧れを取ります。 

-カバ-を取りなだ~ 巧れは、水や中性洗剤をうずめた城るま湯 

はずします。 k /] Ti ' で洗い流すか、掃除機で吸い取ります。 

ぶ1 洗った後は曰陰で巧分に乾かしてください。 


フイ ルター カバ 
一を取りはずす 
と、プレフィル 
夕一びあります 
ので、プレフイ 
ルターを取0は 
ずします。 


プレフイルター_ 



、 

句 


フレフィルター及び r フィルターカバー」を 
元通0に製品に取り付けます。 


熱交換器つ 1年に1回程度 

フイルターカバー及びプレフイルターをフ 
イルターを掃除する時の要領で取りはずし 
ます。^ フレフィルターー 



除菌フイルターをプ□テクタか5取りはず 
しよ9 0 ツィ 

飘夕_ 


プ□テクタ 







ドレンタンク）1週間に1回程度 


本体よりドレンタンクを取りはずします。 



タンクフタを取りはずします。 

タンクフタは、左またはちの角か5徐々に 
はずしまず。 



ドレンタンクを洗います。 

やわらかい布やスポンジで水洗いしてくだ 
さし、。 


(7^ 


ドレンタンクをやわらかい巧でふを、タン 
クフタを取り付けます。 

♦タンクフタか周は溝となっています。全 
周にわたって溝にタンクのへ U び合うよ 
ラに取り付けてください。 

• タンクフタをは他た後にフ□ー トのレバ 
一を 動かし、スムーズであるか確認して 
ください。 


タンクフタ 



- y 

巧— 


ドレンタンク I 




/ K ミ主意 


フロー ト内①水は充分に取り除く。 

満水停止装置が正常に働かず、か漏れずることが 
あ0まず。 



Q プ□テクタのち図の位置にプラスチックネ 
ジ （2 本)びありますので、@ドライバーを 
使ってネジを取りはずします。 


また、プ□テクタのち図の位置にツ;で引 
つ掛けていますので、取りはずしまず。 



A 蒸発器を掃除機などでほこり等を吸い取つ 
たり、ブラシ等でほこりを取り除いてくだ 



5プ□テクタ、除菌フィルター、プレフィル 
ター、フィルターカバーを順に取り付けま 
す。 


日常のお手入れ 


23 



3 常のお手入れ 


本体のお手入れ 


八ミ主意 


水洗いしない。 

ショート•感電のおそれがあります。 


0 


♦やわらかい巧で、か5ぶきしてください。 

•特に巧れがひどい場合は、めるま漏で成をとってください。 

■40 t ： L ソ上のお湯は使わないでください。 

プラスチックび変形することがありまず。 

■巧のようなものは使わないでください。塗装面やプラスチックをいためまず。 

ベンジン-シンナー.アルコール.みびさ粉、塩索や酵素系洗剤など。 
■化学ぞうきんをご使用の際は、そのま意書に従ってください。 





長期間使用しない場合の手入れ 


長期間使用しない場合は、ドレンタンク内の水は必ず披いておいてくださし、。 


シーズン後には 

シーズン前には 

♦ドレンタンクを掃除して、取り付けておいて 
<ださい。 

♦晴れた曰に半曰ほど風通しのよい場所で、機 
器の巧部を乾燥させてください。 

♦電源プラグを、コンセントか5抜いておいて 
<ださし、。 

♦掃除をして巧れを落としてください。 
•フィルターを掃除して、取り付けておいて< 
ださい。 

'♦ ドレンタンクび入っていること 

1 (連続排水の場合は排水ホースげ接続されて 

1 いること）を確認してください。 

1 ♦フィルターび巧れていないか確認してくださ 
い。 

_ J 
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定期点検 

半年〜1年に一度、定期点検に;欠の点検をおこなってください。 

もしご不審な点がありました5、すぐお買い上げの販売店にご連絕ください。 



コンセント 


電源プラグがコンセントにしっかり差し込まれていまずか。 

(電源プラグとコンセントの間に II ゆるみ"がないことを確認してください。） 
電源プラグ、コンセントにほこ0や巧れが付着していませんか。 

ミちれていれば、電源プラグを抜いて掃除して<ださい。 
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日常のおを入れ•定期点検 





故障 • 異常の見分けかたと処置方法 

参ドレンタンクが一杯になっています。水をすててください。 

• ドレンタンクび正常にはめ込まれていません。ドレンタンクを 
はめ直してください。 

♦ ドレンタンクに組付けてあるフ □— 卜がはずれています。正常 
にはめ直してください。 


•巧部の温度センサーが低温を検知して機械保護のため運転を停 
止しました。 

室温が日〜3日での範囲巧で使巧してください。 



故障かな？と思ったら 次のことをお調べ < ださし、。 


停電ではありませんか。ヒュ 電源プラグがコンセントから 運転ランプが点滅していませ 

ーズは切れていませんか。 はずれていませんか。 んか。 



■ 


■しソ上のことをお調べになり、それでち具合の悪いときや下表のよラな現敲が出たときは、運転を停止し、 
電源プラグをコンセントか5抜さ、すぐお買い上げの販売店にご連絡ください。アフターヴービスにつ 
いては28ページをご蹟くださし、。 


サービスを依頼ずる前に 


運転ランプが点滅ずる衣類乾燥ランプが点滅ずる 


まったく運転しない 冷えが悪い•除湿しない 





こんなとをは、ずぐ販売店へ 

•ブレーカーやヒューズびたびたび切れる。 

•スイッチの動作び不確実。 

•誤ってプチクール内部に異物や水を入れてしまった。 

•コードの過熱や、コードの被覆に破れがある。 


. 1/リスム[開!） 
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> r 冷風」運転時の熱交換器の霜取0運転中で、故障ではあ0ま 
せん。 
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|「除湿乾燥」運転時の熱交換器の霜取り運転中で、故障ではあ 
りません。 


I ,リスム巧留） 
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♦お買上げの販売店または別紙の I お客様相談窓口~寶 I まで 
症がをお知らせください。 


麵参旅 1 梁 
本4縱叛卿資 


日タイ巧 顾 K 


.再葛 

離 


>お買上げの販売店または別紙の r お客様相談窓□一覧 I まで 
症状をお知5せください。 


周期で一固点滅ずる 
全てのランプが約 W 抄 


周期で 2 回点滅ずる 
全てのランプが約^秒 


除湿乾燥ランプび点滅ずる 


冷風ランプが点滅ずる 


サ—ビスを依頼ずる前に 






サービスを巧頼する前に-保証とアフターサービス 


これは故障ではありません 

停止直後に再運 
転できない 

運転を信止後3分間は、再運転をストップして Q 
機械を守り、ヒューズ、プレーカー切れを防ぎ 0) 
ます。 

(マイコンに組込んである3分間保護回路が自動 
的に働さまず。） 

n 

ジ 

ら 

if 

音がず3 

a 


奪 

寒- 

ノ 

運転中や停止直後に"シュー"といラ音がすることびあります。 

これはユニットの中の液び流れる音です。 

運転の開始または停止時に‘‘ピシピシ"と音がする場合がおりまずが、プラ 
スチックの熱膨張、熱収縮による音です。 

運転音が大きい 

製品を置<設置面が弱かったり、傾斜したりしていませんか。 

ドレンタンク、フイルター等び正しく取〇イ寸けてありますか。 

においがずる。 

運転中に吹さ出す風がにお 5 ことびありますび、これは、ユニットに付い 
たタバコや化粧品などのにおいです。 

電源プラグが熱い 

使用中はかし熱を帯びまず。異常ではありません。 


-お願い- 

それでも異常があるとをは、運転を停止して電源プラグを巧を、お買い上げの販売店にご連結のラえ 
f 度理をお申しつけ < ださい。 

異常のまま運転を続けると、故瞻や感電*义災の原因になりまず。 


♦お申し出により出張修理いたしまず。 


保証とアフター^ヴービス (必ずぉ 読みくださし、) 


保証 I しついて 


この商品は保証書付をです。 

保証書は、販売店で所定事項を記入してお渡しいたしまずので、記載内容をご確認いたださ、大切に 
保管してください。 

•保証期間はお買い上げの曰か!51年間です。 （ただし、冷凍サイクル部分は3年間です。） 

なお、保証期間中でを有料になることびありますので、保証書をよ<お読み<ださい。 

保証期間経過後の修理については、販売店にご相談ください。 

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により修理いたしまず。費用など詳しいこと 
は、お買い求めの販売店にご相談< ださい。 

当社は、販売店からのを艾により、補修用性能部品を販売店に供給します。 

ル型冷風除湿機の補修用性能部品の保有期間は、製造打切後9年です。 

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品でず。 


補修用性能部品の 
保有期間について 













C 1)/ で示されている値は左側が即 Hz 、 ち側が日日 Hz の値です。 

(2) 冷風特性は、室巧空気条件3日で、相対湿度7日％強運転の時の値です。 

(3) 除湿特性は、室内空気条件巧で、相対湿度郎％の時の値でず。 
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除菌フィルター（1個） 

、ドレンタンク容量 

L 

1.5 
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アフターサービスについて 



お客様相談窓□一 


修理は、お質い上げの販売店または、別紙の 
薑]にご相談ください。 

ご自分で修理をされ、修理に不備があると、感電•义災等の原因 
になりまず。 


(S) 

分解禁止 


使雨中に異常び生じたときは、直ちに運転を停止して電源プ 
ラグを巧き、お買い上げの販売店に修理を巧頼してください。 
アフター サービスをお申しつけいただくとをは、ちのことを 
お知5せ< ださい。 


型 式… TID - M 1 G 
故障が態…できるだけ詳しく 
ご氏名-ご住所-電話番号 


アフターサービスで 
お困りの場合は 

転居されるとをは 


アフターサービスについてご不明の場合、その他お困りの場合、お買い上 
げの販売店か別紙の 


お客様相談窓口一覧にお間い合わせください。 


ご転居により、お買い上げの販売店の アフターサービスを 受け5れな<な 
る場合は、前をって販売店にご相談ください。ご転居先での当社製品取扱 
店を紹介させていたださます。 


ヴ—ビスを化頼ずる前に•化樣 
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取扱説明書 



お客様へ…おぼえのために記入されると便利です。 


型 式 

TID-MIG 

お買上げ年月日； 

年 

月 

曰 

ぉ賈上げ店名 


(電話番号） （ 

) 

— 

/ 

■ 


株式会社 Kai-s 

名ち屋市瑞穂区桃園町日番17号 
干4目7-日8已已 TEL く曰己2〉召 22-1 144 
FAX く日52〉822-2742 


ミ5 55 5お巧をなトヨト5は I 皮適環瑪の一巧としてこの取巧試明毎は再を紙を使用しています。 


ちお"^>ブ«む审100%巧ま巧 








